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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 391 

16 Σεπτεμβρίου 2011 


ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ 


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 


( 1 ) 


Αριθμ. 3208 

Η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου, προκη¬ 
ρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου 
«Αποκατάσταση κοίτης Αραχθου στην περιοχή Γεφυρών». 
Το έργο συντίθεται από την κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, με 
προϋπολογισμό 162.536,43 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, 
και απρόβλεπτα). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υπο¬ 
χρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα της υπηρεσίας Διεύθυνση 
Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, οδός 
Ταγματάρχη X. Παπακώστα αρ. 6 Άρτα, μέχρι 29.9.2011. Η 
διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο 
από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημο¬ 
σίων έργων, υπόδειγμα τύπου Β'. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26813 63309, ΡΑΧ επικοινω¬ 
νίας 26810 27332, υπάλληλες για επικοινωνία Ελένη Μέκιου. 
Για τεχνικές διευκρινήσεις αρμόδιος υπάλληλος Απόστο¬ 
λος Γιαννακούλης, εργοδηγός Δομικών Έργων, τηλ. 26813 
63312. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 4.10.2011 ημέρα Τρίτη 
και ώρα 10:00 π.μ., και το σύστημα υποβολής προσφο¬ 
ρών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 5 του 
Ν. 3669/2008. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί ημεδαποί διαγωνιζό- 
μενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι οτο 
Μ.Ε.ΕΠ., που καλύπτουν την τάξη και κατηγορία του έργου, 
ήτοι τάξη Α2 και ανω στην κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ. 

5. Γ ια τη συμμετοχή οτο διαγωνισμό απαιτείται η κατά¬ 
θεση εγγυητικής επιστολής ύψους 3.250,43 ευρώ και ισχύος 
τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημεοα διεξαγωγής του 
διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 
ημέρες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του ΠΠΔΕ 
2011 (ΚΑΠ). 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την 
Περιφέρεια Ηπείρου (Οικονομική Επιτροπή). 


( 2 ) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

Αριθμ. 28496 

Ο Δήμος Διονύσου διακηρύττει ότι εκθέτει σε δημόσιο 
μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με το 
σύστημα της προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Π.Δ. 609/1985 
καθώς και τις διατάξεις του Ν. 3669/2008, για την ανάδει¬ 
ξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «Επισκευή του 
τεχνικού έργου επί της οδού Ρόδων στη συμβολή με την 
οδό Κρυστάλλη» στη Δ.Κ. Αγίου Στεφάνου, προϋπολογισμού 
δαπάνης 187.780,64 ευρώ (με Φ.Π.Α. 23%). 

Η δημοπρασία θα γίνει την 4.10.2011, ημέρα Τρίτη και 
ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επιδόσεως προσφορών) στα γραφεία 
της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Διονύσου (οδός Γρ. 
Λαμπράκη αρ. 19, Δροσιά Αττικής). 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. α) στην τάξη Α2,1η για 
έργα κατηγορίας Οδοποιία και όσες ανήκουν στην τάξη 
2η για την κατηγορία Οδοποιία, για έργα που εκτελούνται 
στο νομό που βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης, καθώς 
και σε ένα δεύτερο νομό, που δηλώνεται στην υπηρεσία 
τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ. και β) στην τάξη Α1, Α2, 1η για έργα 
κατηγορίας Υδραυλικά, όπως αναλυτικά αναφέρονται στο 
άρθρο 21 της διακήρυξης. 

Η εγγύηση συμμετοχής στην δημοπρασία είναι 2.993,47 
ευρώ, πρέπει να απευθυνθεί προς Δήμο Διονύσου και να 
βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του 
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστο¬ 
λής αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ συνταγμένη 
σύμφωνα με τον τύπο που ισχύει στο Δημόσιο. 

Οι ως άνω εγγυητικές επιτρέπεται να έχουν προθεσμία 
ισχύος που όμως δε θα είναι λιγότερη των 10 μηνών από 
την ημερομηνία δημοπράτησης. 

Η παραλαβή των τευχών δημοπράτησης και του εντύπου 
οικονομικής προσφοράς, θα είναι δυνατή μέχρι και την 
Πέμπτη 29.9.2011. 

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στα γραφεία της 
Τεχνικής Υπηρεσίας στα τηλέφωνα 213 2140118 και 213 
2140129. 


Άρτα, 13 Σεπτεμβρίου 2011 


Δροσιά, 12 Σεπτεμβρίου 2011 


Ο Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 


Ο Δήμαρχος 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


(3) 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ 

Αριθμ. 4362 

Ο Δήμος Σητείας διακηρύσσει ότι θα προβεί στη διενέρ¬ 
γεια ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες 
προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη 
τιμή σε ευρώ, με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί 
του αναγραφόμενου ημερησίου κομίστρου ανά δρομολόγιο 
του παραρτήματος Γ' που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 
της διακήρυξης, για την ανάδειξη μειοδότη για την «Μετα¬ 
φορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί¬ 
δευσης Δήμου Σητείας για το σχολικό έτος 2011-2012», εν¬ 
δεικτικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 209.868,18 € με τον 
Φ.Π.Α. 13% σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980, του 
Ν. 3463/2006, του Ν. 3852/2010, του Ν. 2446/1996, της υπ’ 
αριθμ. 35415/28.7.2011 κοινής υπουργικής απόφασης. 

Η χρηματοδότηση της σύμβασης γίνεται από κεντρικούς 
αυτοτελείς πόρους του Ο.Τ.Α. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 26.9.2011, ημέρα Τρίτη και 
ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης παραλαβής προσφορών) στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος Δή¬ 
μου Σητείας επί της οδού Πατριάρχου Βαρθολομαίου αρ. 
9 Σητεία, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις 
εταιρειών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, συνεταιρισμοί 
με αντικείμενο δραστηριότητας τη μεταφορά προσώπων. 

Η εγγύηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται σε 
ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) επί του ποσού του προϋπολο¬ 
γισμού χωρίς τον Φ.Π.Α., για το σύνολο των δρομολογίων ή 
για το μέρος των δρομολογίων που αφορά η προσφορά. 

Η σύμβαση για την μεταφορά μαθητών ισχύει από την 
υπογραφή της και μέχρι την περαίωση του έργου. 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες 
στον διαγωνισμό για χρονικό διάστημα εννέα (9) μηνών από 
την επόμενη ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. 

Τα έξοδα των εκ του νόμου απαραίτητων δημοσιεύσεων 
της διακήρυξης του διαγωνισμού βαρύνουν τον ανάδοχο. 
Τα έξοδα των δημοσιεύσεων των προηγούμενων για την 
ίδια σύμβαση διαγωνισμών οι οποίοι ματαιώθηκαν βαρύνουν 
την αναθέτουσα αρχή. 

Για πληροφορίες και τεύχη διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες από 9:00 έως 15:00 στα εξής τηλέφωνα 28433 40515 
Τηνιακός Ιωσήφ, ενώ διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή 
μέσω του διαδικτύου στην ιστοσελίδα του Δήμου Σητείας 
νννννν.είΙίε.ςΓ. 

Σητεία, 31 Αυγούστου 2011 

Ο Δήμαρχος 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ 

-♦- 

(4) 

ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 

Αριθμ. 22400 

1. Ο Δήμος Αμυνταίου προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό 
για την ανάθεση του έργου «Εσωτερικό Δίκτυο Αποχέτευσης 
Τ.Δ. Βαλτονέρου», με προϋπολογισμό 1.415.000,00 ευρώ. 

Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία ερ¬ 
γασιών: 

Κατηγορία Υδραυλικών Έργων, με προϋπολογισμό 
1.102.205,80 ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρό¬ 
βλεπτα). 


2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υπο¬ 
χρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα του Δήμου Αμυνταίου, στο 
Αμύνταιο Φλώρινας Τ.Κ. 53 200, μέχρι τις 29.9.2011. Η διακή¬ 
ρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από 
τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 
Έργων, υπόδειγμα τύπου Β'. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 
23863 50131, ΡΑΧ επικοινωνίας 23863 50133, αρμόδιος υπάλ¬ 
ληλος για επικοινωνία Παπαγιάννης Αθανάσιος. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 4.10.2011, ημέρα Τρίτη 
και ώρα 10:00 και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι 
αυτό της προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης 
του άρθρου 6 του Ν. 3639/2008. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπρα¬ 
ξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ., που καλύπτουν τις κατη¬ 
γορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις 2η ή 3η ή 4η τάξη 
για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ εντός νομού ή 
αν αυτός έχει δηλωθεί ως δεύτερος και στην 2η ή 3η τάξη 
για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ εκτός νομού. 

γ) Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά 
την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια 
(ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατά¬ 
θεση εγγυητικής επιστολής ύψους 22.044,12 ευρώ και ισχύ 
τουλάχιστον 9 μηνών και 30 ημερών, από την ημερομηνία 
δημοπράτησης. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 9 
μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

6. Το έργο είναι ενταγμένο στο Π.Ε.Π. Μακεδονίας Θρά¬ 
κης 2007-2013, και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς 
πόρους (αριθμ. ενάρ.Έργου / 2011ΕΠ00580006). Προκατα¬ 
βολή δε θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την 
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αμυνταίου. 

Αμύνταιο, 9 Σεπτεμβρίου 2011 

Ο Δήμαρχος 
ΙΩΑΚΕΙΜ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ 

-♦- 

(5) 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 

1.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ (Α) ΕΠΑΦΗΣ 

Επίσημη επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘ¬ 
ΜΙΣΕΩΝ. 

Ταχ. διεύθυνση: Οδός I. Δραγούμη αρ. 1, Τ.Κ. 412 22 Λάρισα - 
Ελλάδα. 

Σημείο (α) επαφής: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘ¬ 
ΜΙΣΕΩΝ 

Τηλ.: +30 2413500275, Υπόψη: Πέτρος ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, Βα¬ 
σιλική ΜΠΟΥΜΠΙΤΣΑ. 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Ι<γΙ<Ιοί@ΐ3ΐΪ553-άίπΊθ5.9ΐ', Φαξ: 
+30 2410251339. 

Διεύθυνση(εις) Διαδικτύου: Γ ενική διεύθυνση της αναθέ- 
τουσας αρχής (ϋΒΙ): νννννν.Ιαπεεα-άίπηοε.ρΓ· 

Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από: Το προανα- 
φερόμενο σημείο επαφής. 

Τεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα εί¬ 
ναι διαθέσιμα από: Το προαναφερόμενο σημείο επαφής. 

Προσφορές αποστέλλονταί: Στο προαναφερόμενο σημείο 
επαφής. 

1.2) ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑ(ΕΣ) 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤ Α(ΕΣ) 




ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
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Περιφερειακή ή τοπική αρχή, Γενικές δημόσιες υπηρεσίες. 

Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αγορά εκ μέρους 
άλλων αρχών ανάθεσης: Όχι. 

ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

11.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

11.1.1) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την ανα¬ 
θέτουσα αρχή 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ 

11.1.2) Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος 
παράδοσης ή παροχής: 

(γ) Υπηρεσίες, Κατηγορία υπηρεσιών αριθμ. 1 

Κύριος τόπος παράδοσης: Λάρισα, Κωδικός ΝΙΙΤ5: ΟΒ142. 

11.1.3) Η προκήρυξη αφορά: Δημόσια σύμβαση. 

11.1.5) Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή της αγοράς 
(των αγορών) 

Τακτική και έκτακτη συντήρηση, αποκατάσταση κατα¬ 
στροφών, βλαβών, βελτίωση του δικτύου φωτεινών σημα¬ 
τοδοτών και εν γένει του εξοπλισμού των εγκαταστάσεων 
φωτεινής σηματοδότησης, αρμοδιότητας του Δήμου Λα- 
ρισαίων, μετά του εξοπλισμού του ΚΦΣ που βρίσκεται στο 
Δημαρχείο της Λάρισας. 

11.1.6) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (ΩΡν): 
Κύριο λεξιλόγιο - Κύριο αντικείμενο: 50230000. 

Πρόσθετο αντικείμενο: 50232200. 

11.1.7) Σύμβαση διεπόμενη από τη συμφωνία περί δημοσίων 
συμβάσεων (ΩΡΑ): Ναι. 

11.1.8) Υποδιαίρεση σε τμήματα: Όχι. 

11.1.9) Θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές: Όχι. 

11.2) ΠΟΣΟΤΗΤΑΉ ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

11.2.1) Συνολική ποσότητα ή έκταση: 

- Επιτήρηση, συντήρηση, άρση βλαβών και εν γένει απρό¬ 
σκοπτη λειτουργία του ΚΦΣ Λάρισας. 

- Επιτήρηση και συντήρηση της λειτουργίας όλων των 
σηματοδοτικών εγκαταστάσεων με τον εξοπλισμό που πε- 
ριγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή. 

- Επιτήρηση και επισκευή του καλωδιακού δικτύου με το 
οποίο επικοινωνούν οι ρυθμιστές με το ΚΦΣ. 

Αναλυτικές ποσότητες βλ. πίνακα ενδεικτικού προϋπολο¬ 
γισμού. Εκτιμώμενη αξία χωρίς Φ.Π.Α. 478.213,78, Νόμισμα: 
Ευρώ. 

11.2.2) Δικαιώματα προαίρεσης: ναι, Βλ. άρθρο 3, παρ. 3.4 
της Διακήρυξης, για τα άρθρα Α1, Α2, Α3, Α4, Β3, Β4, Β5, Β6, 
Β7, Β8, Β9, Β10 του τιμολογίου της μελέτης. Προβλεπόμενο 
χρονοδιάγραμμα άσκησης των εν λόγω δικαιωμάτων προ¬ 
αίρεσης: Σε 15 μήνες (από την ανάθεση της σύμβασης). 

II. 3) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕ¬ 
ΣΗΣ: Διάρκεια σε μήνες: 12 (από τη σύμβαση). 

ΤΜΗΜΑ III: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟ¬ 
ΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ 

III. 1) ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

111.1.1) Απαιτούμενες εγγυήσεις και εξασφαλίσεις: Εγγυητική 
επιστολή συμμετοχής 5% επί του προϋπολογισμού, ήτοι 21.000 
ευρώ., εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 5% επί της 
συνολικής συμβατικής αξίας μη συνυπολογιζόμενης της επιτευ- 
χθείσης έκπτωσης κατά τη δημοπρασία, χωρίς το Φ.Π.Α. 

111.1.2) Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμών ή/και 
αναφορά στις σχετικές διατάξεις που τους διέπουν. 

Πιστώσεις ΣΑΤΑ. 

ΙΙΙ.Ι.3) Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών 
φορέων στο οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση: 

Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών φυσικών προσώπων 
(ατομικών επιχειρήσεων) ή αντίστοιχων νομικών, αυτοτελώς 
ή σε κοινοπραξία. 

III.1.4) Άλλοι ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η εκτέ¬ 
λεση της σύμβασης: Ναι, βλέπε στην Ειδική Συγγραφή Υπο¬ 
χρεώσεων και στη Διακήρυξη. 


111.2) ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

111.2.1) Προσωπική κατάσταση των οικονομικών φορέων, 
συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή 
σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο. 

Αναλυτικά σύμφωνα με το ΚΕΦ. Γ της Διακήρυξης (άρθρο 
21, 22, 23, 24). 

II 1.2.2) Χρηματοοικονομική ικανότητα. Αναλυτικά σύμφωνα 
με το ΚΕΦ. Γ' της Διακήρυξης (άρθρο 22, 23, 24). 

II 1.2.3) Τεχνική ικανότητα Αναλυτικά σύμφωνα με το ΚΕΦ. 
Γ' της Διακήρυξης (άρθρο 22, 23, 24). 

111.2.4) Συμβάσεις ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα: Όχι. 

111.3) ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΙΔΙΚΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗ¬ 
ΡΕΣΙΩΝ 

111.3.1) Η παροχή των παροχή των υπηρεσιών προορίζεται 
για συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία: Όχι. 

111.3.2) Τα νομικά πρόσωπα πρέπει να αναφέρουν το ονομα¬ 
τεπώνυμο και τα επαγγελματικά προσόντα του προσωπικού 
που θα είναι υπεύθυνο για την παροχή των υπηρεσιών: Ναι. 

ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

ΐν.1) ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

IV. 1.1) Είδος διαδικασίας: Ανοικτή. 

IV. 2) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
ΐν.2.1) Κριτήρια ανάθεσης: Χαμηλότερη τιμή. 
ΐν.2.2) Χρήση ηλεκτρονικής δημοπρασίας: Οχι. 
ΐν.3) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
ΐν.3.1) Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκε¬ 
λο η αναθέτουσα αρχή: Η υπ’ αριθμ. 330/8.9.2011 απόφαση 
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων. 

ΐν.3.2) Προηγούμενη(-ες) δημοσίευση (εύσεις) σχετικά με 
την ίδια σύμβαση: Όχι. 

ΐν.3.3) Οροι για τη χορήγηση της συγγραφής υποχρε¬ 
ώσεων και συμπληρωματικών εγγράφων ή περιγραφικού 
εγγράφου. Προθεσμία για την παραλαβή αιτήσεων για τη 
χορήγηση εγγράφων ή για πρόσβαση στα έγγραφα: 

Ημερομηνία: 25.10.2011, ώρα: 15:00. Έγγραφα έναντι αντι¬ 
τίμου: 20,00 ευρώ. Οροι και τρόπος πληρωμής: Στο ταμείο 
του Δήμου Λαρισαίων. 

ΐν.3.4) Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών: 
Ημερομηνία: 1.11.2011, ώρα: 10:00. 

ΐν.3.6) Γλώσσα(ες) στην(στις) οποία(ες) μπορούν να συ¬ 
νταχθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: ΕΙ_. 

ΐν.3.7) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος 
της προσφοράς: 120 ημέρες. 

ΐν.3.8)Όροι για το άνοιγμα των προσφορών: Ημερομηνία: 
1.11.2011, ώρα: 10:30. 

Τόπος: Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Λαρισαίων, οδός 
I. Δραγούμη αρ. 1 στη Λάρισα, 4ος όροφος, γρ. φωτεινής 
σηματοδότησης. 

Πρόσωπα που μπορούν να παραστούν στην αποσφρά¬ 
γιση των προσφορών: Τα μέλη Επιτροπής Διαγωνισμού, 
αρμόδιοι τεχνικοί υπάλληλοι που χειρίζονται την παροχή 
υπηρεσιών, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ή οι νόμιμοι 
εκπρόσωποί τους. 

ΤΜΗΜΑ VI: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
νΐ.1) ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΣΥΜΒΑΣΗ: Όχι. 

VI.2) ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ Η/ΚΑΙ ΠΡΟ¬ 
ΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΤΑ¬ 
ΜΕΙΑ: Όχι. 

VI.3) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αναφέρονται στα τεύχη 
του Διαγωνισμού. 

VI.4) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 
VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής: 
Επίσημη επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙ¬ 
ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ. 

Ταχ. διεύθυνση: Οδός I. Δραγούμη αρ. 1, Τ.Κ. 412 22, Λά¬ 
ρισα, Ελλάδα. 
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Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Ι<γΙ<Ιοί@ΐ3Π553-άΙηηο5.9η Τηλ.: 
+30 2413500275, Φαξ: +30 2410251339. 

Διεύθυνση στο διαδίκτυο (ΙΙΒΙ_): νννννν.Ιεπεεε-όίιποε.ρΓ· 

νΐ.4.2) Υποβολή προσφυγών: Ακριβείς πληροφορίες για 
την (τις) ημερομηνία(-ες) υποβολής προσφυγών: Υποβολή 
ενστάσεων: κατά των όρων της διακήρυξης, κατά της συμ¬ 
μετοχής υποψηφίου Παρόχου στο διαγωνισμό, κατά της 
νομιμότητας διενέργειας του διαγωνισμού στα διάφορα 
στάδιά του, σύμφωνα με το άρθρο 5, παρ. 5.2. 

νΐ.4.3) Υπηρεσία από την οποία μπορούν να ληφθούν 
πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προσφυγών: 

Επίσημη επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙ¬ 
ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ. 

Ταχυδρομική διεύθυνση: Οδός I. Δραγούμη αρ. 1, Τ.Κ. 412 
22, Λάρισα, Ελλάδα. 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Ι<γΙ<Ιοί@ΐ3Π533-άΙηηο5.9η Τηλ.: 
+30 2413500275, Φαξ: +30 2410251339. 

Διεύθυνση στο διαδίκτυο (ΙΙΒΙ_): νννννν.Ιεπεεε-άίιηοε.θΓ· 

VI.5) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟ¬ 
ΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ: 14.9.2011. 

Η Αντιδήμαρχος 
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΑΝΤΖΑΡΗ 

-♦- 

( 6 ) 

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ 

Αριθμ. 209 

Το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δή¬ 
μου Νάουσας διακηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με 
σφραγισμένες προσφορές για την «Ανάθεση καθαριότητας 
των χώρων του νομικού προσώπου σε ιδιωτικό συνεργείο» 
για τις ανάγκες του νομικού προσώπου, με κριτήριο κατα- 
κύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες 
μονάδες, προϋπολογισμού 78.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει την Τετάρτη 28.9.2011 και ώρα 
13:00 μ.μ. (λήξη υποβολής προσφορών) στο γραφείο του 
Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου 
Νάουσας (Β' Παιδικός Σταθμός Νάουσας) στην οδό Α. Κόκ¬ 
κινου αρ. 19, ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, θα είναι 5% επί 
του προϋπολογισμού και ορίζεται στο ποσό των τριών 
χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (€ 3.900,00), κατατεθειμένη 
με Εγγυητική Επιστολή Τραπέζης. 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες στα γραφεία του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας 
και Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας, οδός Α. Κοκκίνου αρ. 
19 Νάουσα, στο τηλ. 23320 26242, Γραφείο Β' Παιδικού 
Σταθμού Νάουσας. 

Νάουσα, 14 Σεπτεμβρίου 2011 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΙΑΣ 
-♦- 

(7) 

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ 

Αριθμ. 208 

Το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δή¬ 
μου Νάουσας διακηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με 
σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια πετρελαίου 
θέρμανσης» για τις ανάγκες του νομικού προσώπου, με 


κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης 
σε ακέραιες μονάδες στη μέση τιμή λιανικής πώλησης, 
όπως αυτές προσδιορίζονται από το παρατηρητήριο τιμών 
υγρών καυσίμων ή τον αρμόδιο φορέα όπως ισχύει κάθε 
φορά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, προϋπολογισμού 
99.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει την Τετάρτη 28.9.2011 και ώρα 
9:00 π.μ. (λήξη υποβολής προσφορών) στο γραφείο του 
Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου 
Νάουσας (Β' Παιδικός Σταθμός Νάουσας) στην οδό Α. Κοκ¬ 
κίνου αρ. 19, ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, θα είναι 5% επί 
του προϋπολογισμού και ορίζεται στο ποσό των τεσσάρων 
χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα ευρώ (€ 4.950,00), κατατε¬ 
θειμένη με Εγγυητική Επιστολή Τραπέζης. 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες στα γραφεία του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας 
και Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας, οδός Α. Κοκκίνου αρ. 
19 Νάουσα, στο τηλ. 23320 26242, Γραφείο Β' Παιδικού 
Σταθμού Νάουσας. 

Νάουσα, 14 Σεπτεμβρίου 2011 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΙΑΣ 


ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ 

Αριθμ. 188 

Το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δή¬ 
μου Νάουσας διακηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με 
σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια τροφίμων» 
για τις ανάγκες του νομικού προσώπου, με κριτήριο κατα¬ 
κύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες 
μονάδες στη μέση τιμή λιανικής πώλησης, όπως αυτές 
προσδιορίζονται από τον αρμόδιο φορέα όπως ισχύει κάθε 
φορά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, προϋπολογισμού 
99.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει την Τετάρτη 28.9.2011 και ώρα 
11:00 π.μ. (λήξη υποβολής προσφορών) στο γραφείο του 
Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου 
Νάουσας (Β' Παιδικός Σταθμός Νάουσας) στην οδό Α. Κοκ¬ 
κίνου αρ. 19, ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, θα είναι 5% επί 
του προϋπολογισμού και ορίζεται στο ποσό των τεσσάρων 
χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα ευρώ (€ 4.950,00), κατατε¬ 
θειμένη με Εγγυητική Επιστολή Τραπέζης. 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπο¬ 
ρούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες στα γραφεία του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας 
και Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας, οδός Α. Κοκκίνου αρ. 
19 Νάουσα, στο τηλ. 23320 26242, Γραφείο Β' Παιδικού 
Σταθμού Νάουσας. 

Νάουσα, 13 Σεπτεμβρίου 2011 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΙΑΣ 


ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ 

Αριθμ. 25987 

Ο Δήμος Μαλεβιζίου διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε πρόχει¬ 
ρο μειοδοτικό με σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με 
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τις διατάξεις του Ε,Κ.Π.Ο.Τ.Α. για την «Προμήθεια λαμπτή¬ 
ρων και υλικών για τη συντήρηση των δικτύων δημοτικού 
φωτισμού και κτιριακών εγκαταστάσεων» με βάση τις προ- 
βλεπόμενες προδιαγραφές της υπ' αριθμ. 76/2011 μελέτης 
της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου. 

Ο δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 
30.000,00 €, (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και θα καλυφθεί 
από τα έσοδα του Δήμου. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 22.9.2011 ημέρα Πέμπτη 
και ώρα 10:30 (έναρξη) μέχρι 11:00 (λήξη παράδοσης προ¬ 
σφορών) στο Δημοτικό Κατάστημα Μαλεβιζίου ενώπιον 
της αρμόδιας επιτροπής. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυ¬ 
σικά ή νομικά πρόσωπα, που ασκούν νόμιμα δραστηριότητα 
σχετικά με το αντικείμενο του διαγωνισμού, με ιδία παρουσία 
ή με εκπρόσωπό τους ή με την καθ’ οιοδήποτε τρόπο έγκαι¬ 
ρη αποστολή της προσφοράς. Στην τελευταία περίπτωση η 
προσφορά θα πρέπει να παραληφθεί από την Υπηρεσία την 
προηγούμενη της ημερομηνίας του διαγωνισμού. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το τεύ¬ 
χος τεχνικών προδιαγραφών και διακήρυξης από την ηλε¬ 
κτρονική διεύθυνση του Δήμου νννννν.πιεΙθνίζί.ρΓ και από τα 
γραφεία του Δήμου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Πληρο¬ 
φορίες: Καψής Νεκτάριος τηλ. 2813 400650, Διεύθυνση: Δή¬ 
μος Μαλεβιζίου, Πλατεία Μ. Κατσαμάνη, Τ.Κ. 714 14, Γάζι. 


Γάζι, 14 Σεπτεμβρίου 2011 
Ο Δήμαρχος 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ 

-♦- 

( 10 ) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 


Αριθμ. 30158 

Ο Δήμος Παλλήνης 

1. Προκηρύσσει διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές 
για την εκτέλεση του έργου «Οδοποιία εντός σχεδίου οδών 
έτους 2011 της Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης» με ανοικτή 
δημοπρασία και με βάση το τιμολόγιο της μελέτης. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός με το Φ.Π.Α. είναι 984.000,00 
ευρώ. 

Ο προϋπολογισμός δαπάνης των εργασιών που δημοπρα- 
τούνται είναι 984.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α. 23,00 %) εκ των 
οποίων οι 94.159,44 ευρώ είναι απρόβλεπτα. 

2. Ο διαγωνισμός θα γίνει την 4.10.2011 ημέρα Τρίτη και με 
ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών την 10:00 π.μ. στο 
Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Παλλήνης (οδός Ιθάκης 
αρ. 12 Γέρακας). 

3. Η παραλαβή τευχών δημοπράτησης θα είναι δυνατή 
μέχρι και την Πέμπτη 29.9.2011. 

4. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προσφο¬ 
ράς εργοληπτικές επιχειρήσεις εφόσον ανήκουν στην 2η 
τάξη, 3η τάξη και 4η τάξη (εντός νομού έδρας και σε ένα 
ακόμη δηλωμένο νομό) για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 
καθώς και Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων εγ¬ 
γεγραμμένων στην 1η τάξη Μ.Ε.ΕΠ. για έργα κατηγορίας 
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 
16 του Ν. 3669/2008 (Κ.Δ.Ε.) (αναβάθμιση ορίου λόγω κοι¬ 
νοπραξίας). 

5. Σαν μέγιστο χρόνο κατασκευής του όλου έργου καθο¬ 
ρίζεται ο χρόνος των (6) έξι μηνών. 

6. Η εγγύηση για την συμμετοχή στη δημοπρασία ορίζεται 
σε 15.837,78 € (2% επί του δημοπρατούμενου ποσού), πρέπει 
να απευθυνθεί προς Δήμο Παλλήνης και να βεβαιώνεται με 
την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Ταμείου Παρα¬ 
καταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρι¬ 


σμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ συνταγμένη σύμφωνα με 
τον τύπο που ισχύει στο Δημόσιο. 

Οι ως άνω εγγυητικές επιτρέπεται να έχουν προθεσμία 
ισχύος που όμως δε θα είναι λιγότερη των (9) εννέα μηνών 
και 30 ημερών από την ημερομηνία δημοπράτησης. 

Γέρακας, 14 Σεπτεμβρίου 2011 
Ο Δήμαρχος 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Η. ΖΟΥΤΣΟΣ 

-♦- 

( 11 ) 

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 
Αριθμ. 62056 

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης Νομού Έβρου προκηρύσσει 
ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές 
με το σύστημα προσφοράς επί μέρους ποσοστών έκπτω¬ 
σης (άρθρο 6 του Ν. 3669/2008) για την ανάθεση του έργου 
«Κατασκευή Δεξαμενής Ύδρευσης στον Οικισμό Ιτέας», με 
προϋπολογισμό 36.585,37 € (πλέον Φ.Π.Α.). 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες ερ¬ 
γασιών: 

α) Υδραυλικά με προϋπολογισμό 28.742,03 €, (εργασίες, 
Γ.Ε και Ο.Ε και απρόβλεπτα). 

β) Οικοδομικά με προϋπολογισμό 7.843,32 €, (εργασίες, 
Γ.Ε και Ο.Ε και απρόβλεπτα). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά 
τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσε¬ 
ων κ.λπ.) από την έδρα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
του Δήμου (Λεωφ. Δημοκρατίας αρ. 306, Τ.Κ. 68 100 Αλε¬ 
ξανδρούπολη) μέχρι και τις 6.10.2011, ημέρα Πέμπτη. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκρι¬ 
μένο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
Δημοσίων Έργων, υπόδειγμα τύπου Β'. Πληροφορίες στο 
τηλ.: 25510 64134 και ίεχ: 25510 80664, αρμόδιος υπάλληλος 
για επικοινωνία: Καναρίδης Ευάγγελος. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 11.10.2011, ημέρα Τρίτη 
και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία 
του Δήμου Αλεξανδρούπολης (2ος όροφος, αίθουσα Δημο¬ 
τικού Συμβουλίου), ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού. 
Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

1) Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις, οι οποίες: 

α) Είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφό¬ 
σον ανήκουν στην Α1 ή Α2 ή 1η τάξη για έργα κατηγορίας 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ και στην Α1 ή Α2 ή 1η τάξη για έργα κατηγορίας 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, με τους περιορισμούς για τα ανώτατα και 
κατώτατα όρια όπως ισχύουν για εργοληπτικές επιχειρή¬ 
σεις εκτός και εντός νομού είτε, 
β) είναι εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα, στις 
αντίστοιχες κατηγορίες και τάξεις πτυχίου, είτε 
γ) προέρχονται από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κρά¬ 
τη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες 
Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου 
(Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνω¬ 
ρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε 
αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις κα¬ 
λούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ., είτε 
δ) προέρχονται από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργο¬ 
ληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα 
παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσο¬ 
τική άποψη. 

2) Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παρα¬ 
πάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό 
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μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του 
Ν. 3669/2008 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό 
τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει 
στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 
25% της καλούμενης κατηγορίας. 

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατά¬ 
θεση εγγυητικής επιστολής ύψους 731,70 €, και ισχύος έξι 
(6) μηνών και (30) ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής 
διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι 
(6) μήνες. 

Η προθεσμία για την εκτέλεση του έργου είναι τέσσερις 
(4) μήνες. 

Το έργο χρηματοδοτείται από την ΣΑΕ 039/2010. Προ¬ 
καταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την 
Προϊσταμένη Αρχή του Δήμου Αλεξανδρούπολης. 

Αλεξανδρούπολη, 14 Σεπτεμβρίου 2011 

Ο Δήμαρχος 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ 

-♦- 

( 12 ) 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.) 

Αριθμ. 81/2011 

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ξυλοκά¬ 
στρου διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτή δημοπρασία το 
έργο «Επέκταση αποχετευτικού δικτύου Καμαρίου - Λουτρού 
Δήμου Ξυλοκάστρου» προϋπολογισμού 2.385.000,00 € (συ¬ 
μπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) και καλεί τους ενδιαφερομέ¬ 
νους την Τρίτη 4.10.2011 και ώρα 10:00 π.μ. (που θα θεωρείται 
και η ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών) να προσέλθουν 
στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Ξ. (οδός Σωτηρίου Κροκίδα αρ. 11Α, 
Ξυλόκαστρο) για την υποβολή σφραγισμένων προσφορών 
στην αρμόδια επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού. 

Το κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων θα αποτε- 
λείται από σωλήνα Ρ\/0 σειράς 41 διατομής Ω500 σε μήκος 
1925 μέτρα. Η τοποθέτηση του αγωγού θα γίνει νότια του 
οδοστρώματος ΠΕΟ Κορίνθου - Πατρών, επίσης θα τοποθε¬ 
τηθεί αγωγός 0250 από πολυαιθυλένιο 3ης γενιάς μήκους 
155 μέτρα από το Α/Σ 1 έως το Α/Σ 2. Ταυτόχρονα θα γίνει 
και τοποθέτηση του δευτερεύοντος δικτύου αποχέτευ¬ 
σης με ταυτόχρονη τοποθέτηση των ιδιωτικών παροχών, 
των ιδιοκτησιών που βρίσκονται στο πεδίο εφαρμογής της 
μελέτης. Στο τμήμα Καμαρίου το δευτερεύον δίκτυο θα 
τοποθετηθεί στο ίδιο όρυγμα του ΚΑΑ και οι ιδιωτικές 
παροχές θα τοποθετηθούν με εγκάρσιες τομές εκατέρωθεν 
του αγωγού. Στο τμήμα Καμαρίου επίσης προβλέπεται η 
αποκατάσταση του πεζοδρομίου με σταμπωτό δάπεδο, 
τοπικά όπου τοποθετηθούν παροχές αποχέτευσης. 

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α) Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρή¬ 
σεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον 
ανήκουν στην 3η, 4η (εντός και εκτός Νομού) και 5η (εντός 
Νομού) τάξη για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ και Α2, 1η 
(εντός και εκτός Νομού), 2η (εντός Νομού) για έργα κατη¬ 
γορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ. 

β) Προερχόμενες από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένω¬ 
σης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από 
κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες 
Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου 
(Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνω¬ 
ρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε 
αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις κα¬ 
λούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ. 


γ) Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργο¬ 
ληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα 
παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσο¬ 
τική άποψη. 

2. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων των παρα¬ 
πάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό 
μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του 
Ν. 3669/2008 (Κ.Δ.Ε.)Ι (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και 
υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμε¬ 
τέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο 
του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κά¬ 
λυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου 
υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3669/2008 
(Κ.Δ.Ε.). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο 
κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό 
της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν 
είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία εργασιών με 
ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου 
(χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη 
δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγα¬ 
λύτερης κατηγορίας. 

4. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμέ¬ 
νων στην τάξη (2η + 2η), 3η, 4η (εντός και εκτός Νομού), 5η 
(εντός Νομού) του Μ.Ε.ΕΠ. για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 
και Α2,1η (εντός και εκτός Νομού), 2η (εντός Νομού) για έργα 
κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, με τις προϋποθέσεις 
της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/2008 (Κ.Δ.Ε.) (αναβάθ¬ 
μιση ορίου λόγω κοινοπραξίας). 

5. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε με¬ 
μονωμένα σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 16 του 
Ν. 3669/2008 είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη 
συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς 
για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Η εγγύησης συμμετοχής στη δημοπρασία ορίζεται στο 
ποσό των 38.116,00 ευρώ με ισχύ τουλάχιστον 6 μηνών και 
30 ημερών. Η συνολική προθεσμία του έργου ορίζεται σε 
270 ημέρες. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της παρού¬ 
σας διακήρυξης και των υπολοίπων στοιχείων προσερχό- 
μενοι στα γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης 
Αποχέτευσης Ξυλοκάστρου (οδός Σωτηρίου Κροκίδα αρ. 11Α, 
Τ.Κ. 20 400 Ξυλόκαστρο Κορινθίας) τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες μέχρι και την Πέμπτη 29.9.2011 (Πληροφορίες: Τεχνική 
Υπηρεσία, αρμόδιος υπάλληλος: Ηλίας Θεοδωρακόπουλος, 
τηλ. 27430 27127, Ραχ: 2743 027121). 

Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι θα 
καταβάλλουν το ποσό των 10 € (δέκα ευρώ) για την ανα¬ 
παραγωγή τους. 

Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τον 
ανάδοχο. 

Ξυλόκαστρο, 8 Σεπτεμβρίου 2011 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. 

ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΣ 

-♦- 

(13) 

ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΈ. (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.) 

Η Εταιρία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Θεσσαλονίκης 
προσκαλεί σε δημοπρασία κατά την οποία η επιλογή του 
αναδόχου θα γίνει με την «ανοικτή δημοπρασία» της παρ. 
2.α του άρθρου 5 του Κ.Α.Ε.Ε. της Ε.Υ.Α.Θ. ΑΕ. 

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υπο¬ 
βληθεί με το σύστημα «προσφορά επιμέρους ποσοστών 
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έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, σε συμπληρωμένο τιμολόγιο 
ομαδοποιημένων τιμών της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. και έλεγχο ομαλό- 
τητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης», σύμφωνα με 
το άρθρο 8 του Κ.Α.Ε.Ε. της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. 

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία οι¬ 
κονομική προσφορά. 

Η δημοπρασία θα γίνει για την ανάδειξη αναδόχου εκτε- 
λέσεως του έργου «Εγκατάσταση 27.000 μ. αγωγών ύδρευ¬ 
σης περιοχής κεντρικής Θεσσαλονίκης» προϋπολογισμού 
€ 3.600.000,00 (με Φ.Π.Α.). 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της 
Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., οδός Τσιμισκή αρ. 98, 5ος όροφος. 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των 
προσφορών στο διαγωνισμό, ορίζεται η 4.10.2011 ημέρα 
Τρίτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται 
η 10:00 π.μ. 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία 
την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά 
δεν κατατεθεί καμία προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα 
ημερομηνία που θα καθορίσει με απόφαση της η Προ¬ 
ϊστάμενη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με ίαχ, 
πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, 
σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια 
ώρα (10:00 π.μ.). 

Σημειώνεται ότι στη νέα αυτή ημερομηνία μπορούν να 
ζητήσουν και να λάβουν τεύχη του διαγωνισμού και να 
συμμετάσχουν σ’ αυτόν ενδιαφερόμενοι που δεν εκδή¬ 
λωσαν ενδιαφέρον την προηγούμενη φορά. 

Στην περίπτωση αυτή τεύχη μπορούν να δίδονται μέχρι 
και δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν τον διαγωνισμό (η 
ημέρα του διαγωνισμού δεν προσμετράται). 

Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

1. Μεμονωμένες επιχειρήσεις: 

α) Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. εφόσον ανήκουν στην 3η ή 4η τάξη ή και 
στην 5η τάξη εντός νομού Θεσσαλονίκης ή αν αυτός έχει 
δηλωθεί ως δεύτερος για έργα κατηγορίας υδραυλικών 
ή 3η ή 4 τάξη ή και στην 5η τάξη εντός νομού Θεσσα¬ 
λονίκης ή αν αυτός έχει δηλωθεί ως δεύτερος για έργα 
κατηγορίας ηλεκτρομηχανολογικών. 

β) Προερχόμενες από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμέ¬ 
νες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με 
τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ. 

γ) Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων ερ¬ 
γοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

δ) Αλλες επιχειρήσεις, εταιρικής μορφής ή ατομικές, μη 
εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ή προερχό¬ 
μενες από τα ως ανωτέρω β' κράτη και μη εγγεγραμμένες 
σε επίσημους καταλόγους αναγνωρισμένων εργοληπτών, 
προκειμένου για σημαντικά ή ειδικά έργα, σύμφωνα με το 
άρθρο 4 παρ. Ι.δ. του Κ.Α.Ε.Ε. της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. 

2. Κοινοπραξίες Επιχειρήσεων των παραπάνω περι¬ 
πτώσεων α', β', γ' και δ' σε οποιονδήποτε συνδυασμό 
μεταξύ τους, και υπό τον όρο, ότι κάθε Επιχείρηση που 


τυχόν θα μετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα, θα συμμε¬ 
τέχει με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης 
κατηγορίας. 

3. Κοινοπραξίες επιχειρήσεων για την κάλυψη των 
διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου. Το 
ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινο- 
πρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της 
κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι 
απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία εργασιών με 
ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου 
(μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), εφόσον δεν κα¬ 
λείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό 
της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

4. Κάθε Επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα, είτε ως 
μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 

Για την έγκυρη συμμετοχή στον διαγωνισμό κατατίθενται 
από τους διαγωνιζόμενους, κατά τους όρους του άρθρου 
19 του Κ.Α.Ε.Ε. της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., εγγυητικές επιστολές συμ¬ 
μετοχής, που ανέρχονται σε ποσοστό 2 % επί του προ¬ 
ϋπολογισμού της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. χωρίς το Φ.Π.Α., ήτοι στο 
ποσό των 58.537,00 € (πενήντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων 
τριάντα επτά ευρώ). 

Οι εγγυητικές επιστολές απευθύνονται προς την Ε.Υ.Α.Θ. 
Α.Ε., και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει 
να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της. 

Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής δεν γίνονται δεκτές, 
αν έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο των 300 ημερολογιακών 
ημερών από την ημερομηνία δημοπράτησης (παρ. 2 του 
άρθρου 19 του Κ.Α.Ε.Ε. της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.). 

Το έντυπο κείμενο της οικονομικής προσφοράς, που θα 
συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους και τα τεύχη δημο¬ 
πράτησης του άρθρου 5 (παρ. 2) με στοιχεία 3, 5, 6, 7, 8 και 
9, σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται από το Τμήμα Μελετών 
της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., οδός Τσιμισκή αρ. 98, 5ος όροφος. Πληρο¬ 
φορίες από την Πινίρου στο τηλέφωνο 2310 966953. 

Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερομένους 
από την Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. μέχρι και την Πέμπτη 29.9.2011 και 
ώρα 13:30 (ώρα που κλείνει το Ταμείο). Εφόσον ζητηθούν 
εμπρόθεσμα, χορηγούνται το αργότερο εντός της επο¬ 
μένης εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της αίτησης 
χορήγησης. 

Για την παραλαβή των παραπάνω στοιχείων, οι ενδια¬ 
φερόμενοι καταβάλλουν την δαπάνη αναπαραγωγής τους, 
που ανέρχεται σε 10 ευρώ. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, τηρούμενης της 
ανωτέρω προθεσμίας, να λάβουν γνώση των υπόλοιπων 
στοιχείων και υπαρχουσών μελετών, ερευνών κ.λπ., στα 
γραφεία του Τμήματος Μελετών της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. οδός 
Τσιμισκή αρ. 98, 5ος όροφος, κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με 
δαπάνες και φροντίδα τους. 

Οι αλλοδαποί ενδιαφερόμενοι από τα κράτη-μέλη της Ε.Ε., 
του Ε.Ο.Χ. και τα κράτη που έχουν κυρώσει τη σύμβαση του 
Π.Ο.Ε. για τις δημόσιες συμβάσεις, μπορούν να παραλάβουν 
τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητή¬ 
σουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με το 
Τμήμα Μελετών της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., πέραν της δαπάνης των 
10,00 € και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. 

Η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω 
των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μετα¬ 
φοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την 
έγκαιρη άφιξή τους στον ενδιαφερόμενο. 

Θεσσαλονίκη, 14 Σεπτεμβρίου 2011 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ 
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ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 

Αριθμ. 48956 

1. Ο Δήμος Τρίπολης προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό 
για την ανάθεση του έργου «Οδοποιία Δ.Ε. Κορυθίου», με 
προϋπολογισμό μελέτης 90.000,00 ευρώ. 

Το έργο περιλαμβάνει εργασίες κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑ, 
με προϋπολογισμό 73.170,73 ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ 
και ΟΕ, απρόβλεπτα και απολογιστικά). 

2. Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρω¬ 
θεί από τους διαγωνιζόμενους και τα τεύχη δημοπράτησης, 
που αναφέρονται στο άρθρο 5 (παρ. 2) με στοιχεία 2, 4, 5, 
6, 7 και 8 της διακήρυξης, διατίθενται από το Δήμο Τρίπο¬ 
λης, Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, στη διεύθυνση οδός 
Αποστολοπούλου και πλ. Νέας Δημοτικής Αγοράς, Τ.Κ. 22 
100 Τρίπολη. Πληροφορίες: Δημήτριος Μπενόπουλος, τηλ.: 
2713 600436. Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδι¬ 
αφερομένους από την αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό, 
μέχρι και την Πέμπτη 29.9.2011. 

Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι κατα¬ 
βάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται 
σε 10,00 ευρώ, εκτός αν αναλάβουν την αναπαραγωγή των 
τευχών με δική τους δαπάνη και επιμέλεια. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο, από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 
και Δημοσίων Έργων, υπόδειγμα «ενοποιημένη διακήρυξη 
τύπου Β'». 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 4.10.2011, ημέρα Τρίτη 
και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών, οδός Αποστολοπούλου και πλ. Νέας Δημοτικής 
Αγοράς, Τρίπολη. 

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα υπο¬ 
βληθεί με το σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά 
έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, σε συμπληρωμένο τιμολόγιο 
ομαδοποιημένων τιμών της Υπηρεσίας, με έλεγχο ομαλό- 
τητας των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης, του άρθρου 6 
του Ν. 3669/2008 (Κ.Δ.Ε.). 

4. Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

I. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α) Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρή¬ 
σεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
εφόσον ανήκουν στην Α1 ή Α2 ή 1η τάξη για έργα κατηγο¬ 
ρίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

β) Προερχόμενες από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένω¬ 
σης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από 
κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες 
Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου 
(Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνω¬ 


ρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους 
καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη 
με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ. 

γ) Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργο¬ 
ληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έρνα 
παρόμοια με το δημοπρατούυενο, από ποιοτική και ποσο¬ 
τική άποψη. 

II. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παρα¬ 
πάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό 
μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του 
Ν. 3669/2008 (Κ.Δ.Ε.) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και 
υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμε¬ 
τέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο 
του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμο¬ 
νωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτι¬ 
κές επιχειρήσεις ή Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων κατ' εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του 
Ν. 3669/2008 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά, εφαρμό¬ 
ζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργολη¬ 
πτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή 
Δημοσίων Έργων. 

5. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό πρέπει να κατα¬ 
τεθούν, από κάθε διαγωνιζόμενο, εγγυήσεις συμμετοχής 
συνολικού ποσού χιλίων τετρακοσίων εξήντα τεσσάρων 
(1.464,00) ευρώ, δηλαδή σε ποσοστό 2% του προϋπολογι¬ 
σμού της υπηρεσίας, χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 

Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής δεν γίνονται δεκτές, 
αν έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο των έξι (6) μηνών και 
30 ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης (άρθρο 24 
παρ. 2 και 3 του Ν. 3669/2008 (Κ.Δ.Ε.), δηλαδή πρέπει να 
έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι 4.5.2012. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις Σ.Α.Τ.Α. (Κ.Α. 
30.7333.0024) και υπόκειται στις κρατήσεις, που προβλέ- 
πονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της κρά¬ 
τησης 6%ο του άρθρου 27 παρ. 34-37 του Ν. 2166/1993 (ΦΕΚ 
137/Α724.8.1993). 

Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανά- 
δοχο. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την 
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τρίπολης. 

Περισσότερες πληροφορίες δίδονται από την Διεύθυνση 
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου (τηλ. 2713 600436) όλες τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Τρίπολη, 12 Σεπτεμβρίου 2011 

Ο Δήμαρχος 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΜΥΡΝΙΩΤΗΣ 
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